Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Test 1 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. d 3p 
5. b 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a tuturor fortelor 4p 
b. Pentru: 4p 
R, =Rcosa şi FA, = Asina 1p 
F sina = mg + uN, 1p 
N, = F cosa 1p 
rezultat final: F =3 N 1p 
c. Pentru: 3p 
F'sina — mg — uF'cosa = ma 2p 
rezultat final a=10 m/s? 1p 
d. Pentru: 4p 
F, sina + mg = uF, cosa 3p 
rezultat final: A =1,5 N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
AV 
&=— 3 
TAE p 
rezultat final a, = 1m/s? tp 
b. Pentru: 3p 
L=AE, 1p 
mv? 
zi 1 
2 p 
rezultat final L= 32,4 MJ 1p 
c. Pentru: 4p 
a as 1 
3 =Y p 
2 
v vAt 
= — = Masa > d} = —2 1 
2 303 357 p 
Le, = -f - Mg: d3 1p 
rezultat final Lp, = -64,8 MJ 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Test 1 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


d. Pentru: 4p 
d, + d, + d} 
Mi = 1 
m At p 
2 2 
mv v 
= mad, => d, = 1 
101 1 2a, p 
d, = VAt, 1p 
rezultat final v, = 12,6 m/s 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Test 1 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
kA; c. 3p 
2. a. 3p 
3. b. 3p 
4. c. 3p 
5. d. 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
II .a. Pentru: 3p 
2 
piele p 
NA 
rezultat final: m, = 5,3-10% kg 1p 
b. Pentru: 4p 
_ MRT, 3p 
p = LV 
rezultat final: p, = 14,5-10% Pa 1p 
c. Pentru: 4p 
P _ b 2p 
LOR 
T, = t, +273 1p 
rezultat final: t = 327°C 1p 
d. Pentru: 4p 
PV = VamħP T; 1p 
m-Am Am 1p 
Vam = F 
Ho, HHe 
T2 1p 
3 45 
rezultat final: p4 = 37,5-10% Pa 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 4p 
Reprezentare corectă 
b. | Pentru: 4p 
AU;3 = vCv (T3 - 7) 1p 
Ta = 41 1p 
C, =C,-R Ip 
rezultat final: AU, = 18,7 kJ 1p 
c. Pentru: 4p 
To = 27, 1p 
Liotal = VR(Ta — Ti )+0 + VRT} nitso 2p 
3 
rezultat final: Lo = -45 kJ 1p 
d. Pentru: 3p 
V, 
Qredat = VRT3 In +CT = Ta) 2p 
3 
rezultat final: Qosa = —25,7 kJ 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Test 1 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
l.1. a. 3p 
2. b. 3p 
3. a. 3p 
4. c. 3p 
5. c. 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 4p 
Ui 3 
A p 
rezultat final: R= 240 1p 
b. | Pentru: 4p 
R; =R+Ra tp 
a, 46i i 
5 Re +h P 
rezultat final: R4 =15 Q 1p 
c. | Pentru: 3p 
Uo =E0o-h: üo 2p 
rezultat final: Ug = 4,25 V 1p 
d. | Pentru: 4p 
E, = Eo 1p 
h Sao 1p 
E 
Il, = 2 
a Re +2 1p 
rezultat final: /> = 0,17 A 1p 
TOTAL pentru Subiectul al IIl-lea 15p 
C. Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 4p 
U? 
R = n 
b P, 3p 
rezultat final: R, = 6,250 1p 
b. | Pentru: 4p 
U=k.U, 3p 
rezultat final: k = 88 beculete 1p 
c. Pentru: 4p 
W=P-At 3p 
rezultat final: W = 3,6 kJ 1p 
d. Pentru: 3p 
P 
| A 
” U, 1p 
n= la 1 
= SE p 
rezultat final: n = 12 ghirlande 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Test 1 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. b 3p 
3. d 3p 
4. c 3p 
5. c 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
1 
C, = A 2p 
rezultat final C, = 4,76m” 1p 
b. Pentru: 4p 
1 1 1 
RE T? 
rezultat final fp = —70 cm 1p 
c. Pentru: 4p 
1 1 1 
n x T i 
rezultat final —x, = 90 cm 1p 
d. Pentru: 4p 
_ %2 
= x 3p 
rezultat final 2 = -0,5 1p 
TOTAL Subiect al II-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 3p 
„ AD 
i= Dr 2p 
rezultat final į =5-10%m 1p 
b. Pentru: 4p 
maxk 2] ă 
< -KAD din-1)D 3 
maw- 8 21 
paid) d 
2I 
rezultat final Ax = 10-2m 1p 
c. Pentru: 4p 
AXmax = Xmaxr 7 Xmaxv 1p 
AXmax = KU, Să )D 2p 
rezultat final Ax = 0,7 mm 1p 
d. Pentru: 4p 
k4D = 1 p 
2I 
2lx 
k > ZD =1,6 1p 
2lx 
k< LD =3 1p 
rezultat final k=2 şi k =3 , formează maxime două radiatii 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Test 1 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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Examenul de bacalaureat național 2020 
Proba E. d) 
Fizică 
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Test 2 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. d 3p 
5. c 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
d = vAt 2p 
V 
Vp = = 1 
m=5 p 
rezultat final: At = 3 s 1p 
b. Pentru: 3p 
AV 
a= — 2 
At š 
rezultat final: a = 1 m/s? 1p 
c. Pentru: 4p 
Fsina — uN = ma 2p 
N = mg-Fcosa 1p 
rezultat final F = 34 N 1p 
d. Pentru: 4p 
Fsina — „(mg - Fcosa) =0 3p 
rezultat final: m' = 20 kg 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
F=F 1p 
Fa = kA 2p 
rezultat final A/ = 5 cm 1p 
b. Pentru: 3p 
P=F.-v 2p 
rezultat final P = 150 W 1p 
c. Pentru: 4p 
F, -mg (sina + ucosa)=0 1p 
d=v-At 1p 
Lg = -mgsina -d 1p 
rezultat final Lg = —1,5kJ 1p 
d. Pentru: 4p 
F; = umgcosa 1p 
L; =-F, -d 2p 
rezultat final L = -750 J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Test 2 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
I.1. b. 3p 
2. d. 3p 
3. c. 3p 
4. a. 3p 
5. d. 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
B. Subiectul al II-lea 
II .a. Pentru: 4p 
_ Pui 3p 
Pi RT, 
rezultat final: p, = 0,96 kg/m? 1p 
b. Pentru: 4p 
N Z BVN, 2p 
RT, 
N 1p 
n, = — 
v: 
rezultat final: n, = 7,2-10 m° 1p 
c. Pentru: 4p 
P _ b 2p 
vV v 
P = 2p, 1p 
rezultat final: p, =11,6-105 Pa 1p 
d. Pentru: 3p 
PVs _ PV, Ip 
LT 
T, =4T, 1p 
rezultat final: T, = 1160 K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
AU,s = vC, (Ta - Ta) 2p 
rezultat final AU,s = 12465 J 1p 
Pentru: 4p 
b- | pa: V% = paVă 1p 
1 
Vo= (2) 1p 
TA 
_C,+R 4 
G; p 
rezultat final V, = 22.10°m° 1p 
c. Pentru: 4p 
O sdat = Qoa 1p 
Qoa =vC,(Ta-To) 1p 
V, 
To =T, A 1p 
rezultat final: Qaa = —10470,6 J 1p 
Probă scrisă la Fizică 2 Test 2 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


d. Pentru: 4p 
O primit 5 AU,p 1p 
|Qeeaa| 
q = 1— eedan 2p 
Qprimit 
rezultat final: 7 = 16% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Test 2 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
l.1. d. 3p 
2. c. 3p 
3. a. 3p 
4. b. 3p 
5. c. 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 3p 
U; 
Jac 
R, 2p 
Rezultat final: /=2 A 1p 
b. | Pentru: 4p 
E E 
l= Re = r 
PERII A] 3p 
Rezultat final: R =40 1p 
c. Pentru: 4p 
i Re+r P 
Rezultat final: 7 = 80% 1p 
d. | Pentru: 4p 
U=E-I-(R,+r) 3p 
Rezultat final: U, =2V 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
C. Subiectul al IIl-lea 
lila. | Pentru: 4p 
E, =u, +U, 1p 
P = Uz -l2 2p 
rezultat final: P, = 0,75 W 1p 
b Pentru 4p 
l, z ly K l 2p 
E, = Mn +U, 1p 
rezultat final: E = 6 V 1p 
c. | Pentru: 3p 
W=U,-l, -At 2p 
rezultat final: W = 8,1 kJ 1p 
d. Pentru: 3p 
R z Tech 1p 
fo 
r = 
eh htr Ap 
ra = E, F Un 
h 
rezultat final: R = 0,750 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Test 2 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare 


D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. [+ 3p 
3. b 3p 
4. b 3p 
5. a 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
1 
Ca 
f 3p 
rezultat final C=10m™” 1p 
b. Pentru: 4p 
h, 
p= A 3p 
rezultat final 8 = 2 1p 
c. Pentru: 4p 
Totaal 
X> XX f 2p 
aA 
p= X 1p 
rezultat final d = —x, = 5cm 1p 
d. Pentru: 3p 
C=0>n =n 1p 
rezultat final n, =1,5 2p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 
a=2i 2p 
i = 4: D/(20) 1p 4p 
rezultat final: 2/ = 24- D/a=2mm 1p 
b. Pentru: 
min = (2k +1)-4/2 ; pentru al doilea minim: k =1 1p 
Ap = 2r -Spin 4 =(2k+1)- x ip | SP 
rezultat final: Ag = 37 (rad) 1p 
c. Pentru: 
i, = 4-D,/21 2p 
4p 
rezultat final: i, = 0,45mm 1p 
d. Pentru: 
5, =2/-h/d 1p 
_ 2l-x 4 
? D+b P 4p 
6 =6,—6, =0 1p 
rezultat final: | x |= 3cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Test 2 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 
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Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 
FIZICA 


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 

e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


Test 3 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. c 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
din grafic Vmax = 4 ms 4p 
b. Pentru: 4p 
AV 
Toad 2 
At E 
din grafic, pentru un interval de timp în care V = Vmax: AV =0 1p 
rezultat final an =0 1p 
C. Pentru: 4p 
ma = mg -kv 1p 
Mg = KVmmax 1p 
v-max = a= 9 1p 
2 2 
rezultat final a= 5 m/s? 1p 
d. Pentru: 3p 
mg-F,=0 1p 
P=-F, -Vmax 1p 
rezultat final P = —0,4 W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 3p 
reprezentarea corectă a greutăţii, reacţiunii normale şi a forţei de frecare 3p 
b. AE, = LE 1p 4p 
Mvă 
E 1 
a p 
Ec, =0 1 p 
rezultat final Le =-90J 1p 
C. Pentru: 4p 
a= AV 1 
At j 
L; =-F-d 1p 
—F; = M-a 1 p 
rezultat final At =16,7 s Tp 
Probă scrisă la Fizică 1 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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d. Pentru: 4p 
AE, = Lp, 1p 
Le, =—44 Mg(D- dz)- uMgad, 1p 
Lr 
== 1 
44 Mgd p 
rezultat final d = 9 m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
| .1. a. 3p 
2. a. 3p 
3. c. 3p 
4. b. 3p 
5. b. 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
B. Subiectul al II-lea 
II .a. Pentru: 3p 
Pi = P2 1p 
V _ mh 1p 
V male 
4 
rezultat final: Yr = 5 > 
V 3 
b. Pentru: 4p 
V+W =S- 1p 
-YRT 2p 
V2 
Rezultat final: p=1,06.10% Pa 1p 
C. Pentru: 4p 
pS+G=piS 1p 
piVi = pV, şi PoV = pV? 1p 
Vi =3V/5 şi V} =2V/5 1p 
rezultat final: G =110,8 N 1p 
d. Pentru: 4p 
_ mM + Mo tp 
V1 + Vo 
Mə = V2 ` Mo 1p 
V1 = Mhi 1p 
41 
Rezultat final: „ = 35,12 g/mol 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 3p 
AUa =v (h = 74) 1p 
Ta = 61, 1p 
rezultat final: AU, = -750 J 1p 
b. | Pentru: 4p 
Log = Pa (v E v2) 1p 
p (3V) = p (64) 2p 
rezultat final: Los = 252 J 1p 
c. | Pentru: 4p 
Qprimit = VC, (Ta — h) + vC, (T3 - T2) 1p 
h =3:-2 -T 1p 
rezultat final: Qi = 1236 J 1p 
Probă scrisă la Fizică 3 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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d. Pentru: 4p 
ii |Qceaae| 1p 
O primit 
Qoedat = vC, (T = TA) 2p 
rezultat final: n = 19,1% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al IIl-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
laik c. 3p 
2. d. 3p 
3. a. 3p 
4. b. 3p 
5. b. 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 4p 
R =R; +R, 1p 
R34 = Fig + Ra 1p 
R>- R 
R, = 2 34 1p 
Rio + R34 
rezultat final: R =450 1p 
b. | Pentru: 4p 
l= = 1 
Re +r P 
U2 = 1- Rs 1p 
U12 
h == 1 
rezultat final: 4 =1A 1p 
C. Pentru: 4p 
' RıR3 R2R, 
aT + 1p 
R;+R;} R,+R, 
E 
F= 
R +r Ip 
u=l'-r 1p 
rezultat final: u=11V 1p 
d. | Pentru: 3p 
E?R E? 
= > Pra == 2 
(R + rf max 4r p 
rezultat final: P a = 5,0-10? W 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
P 
pa 
"5D 1p 
U, =l,: R, 1p 
Uap =U2 +U, 1p 
rezultat final: Uz = 9 V 1p 
b. | Pentru: 4p 
j- EUa i 
r 
W=E.I-At 2p 
rezultat final: W = 1,44 kJ 1p 
c. | Pentru: 3p 
Ua» =h: R; 1p 
h=l-l, 1p 
rezultat final: R4 =18 Q 1p 
Probă scrisă la Fizică 5 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


d. Pentru: 4p 
U2 
Fioec == 1p 
l= z 2 

É Rox + Rhec aa p 

rezultat final: Rə, = 250 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 

Probă scrisă la Fizică 6 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. c 3p 
2. c 3p 
3. b 3p 
4. a 3p 
5. b 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
EONA p 
X> X1 f 
X =-D; X% =d 1p 
rezultat final f = 7,9 cm 1p 
b. Pentru: 4p 
X2 _ Y2 
T. 1 
XIV p 
yY1=H; y2=-h 2p 
rezultat final h = 2,8 cm 1p 
c. Pentru: 4p 
construcție corectă a imaginii 4p 
d. Pentru: 3p 
dia = 2f 2p 
rezultat final d, = 15,8 cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 3p 
Aes 2p 
v 
rezultat final v = 6 -10'4 Hz 1p 
b. Pentru: 4p 
. AD 
| = — 
27 9p 
rezultat final i = 0,25 mm 1p 
c. Pentru: 4p 
56=k-:4 3p 
rezultat final 5 = 25 um 1p 
d. Pentru: 4p 
ne ln ARE) 2 
1 n 24 1 P 
rezultat final 24, = 1,5mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 7 Test 3 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 
FIZICA 


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 


e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 


Test 4 


e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea punctajului total acordat 


pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
l.1. d 3p 
2. b 3p 
3. c 3p 
4. a 3p 
5. d 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
Subiectul al ll-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
reprezentarea corectă a greutății, reacţiunii normale şi a forței de frecare 3p 
b. Pentru: 4p 
G, = mgcosa 1p 
Gp = mgsina 1p 
rezultat final: G, = 6,9N; G, =4N 2p 
c. Pentru: 4p 
G,-F, =ma 1p 
F; = uN 1p 
a= g(sina — ucosa) 1p 
rezultat final: a= 25 m/s? 1p 
d. Pentru: 4p 
F=m,a-—m,gsina + 4,mM,g COS a 1p 
F=mgsina — mg cos a - ma 1p 
F =g mm, cosa 1p 
m, + m, 
rezultat final: F =0,4N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al II-lea 
lila. | Pentru: 4p 
2 
mv 
2 2 
c57 p 
rezultat final: E, =160 J 2p 
b. Pentru: 3p 
AE, = Lg 2p 
rezultat final: L =—-160J 1p 
c. Pentru: 4p 
-F, = ma 1p 
a = Av/At 2p 
rezultat final: F; = 4N 1p 
d. Pentru: 4p 
EE P E 
P = a F, 3p 
rezultat final d = 40 m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 1 Test 4 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
I.1. d. 3p 
2. d. 3p 
3. c. 3p 
4. b. 3p 
5. c. 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
B. Subiectul al II-lea 
II .a. Pentru: 3p 
2 
mrad p 
N 
Rezultat final: mg = 33-10? kg tp 
b. Pentru: 4p 
r 
41 
r 
p-x: S = ma RT, p 
H2 
£-X_M H yy M344 1p 
X  Mg'4h M244 + MiHo 
Rezultat final: x = 30 cm 1p 
c. Pentru: 4p 
_m:R-T 3p 
H2: X: S 
Rezultat final: p = 4-104 Pa 1p 
d. Pentru: 4p 
r 
2 Mi 
pics if 1p 
2 H2 
T3 x mM; : Mo -T, 1p 
Mo : Ma 
Rezultat final: 7, = 600K 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lll.a. | Pentru: 3p 
Reprezentare corectă 3p 
b. | Pentru: 4p 
V, 
L= pi(V; — V2) + Pa V2 In- 2p 
1 
ho TÑ V T, 
tOna S td 1p 
VUY UT 
Rezultat final: p,V, =100J 1p 
c. Pentru: 4p 
AUs+ = vCy (Ti — 13) 2p 
5 
AU: = > PM(!- e) 1p 
Rezultat final: AU,, = —430 J 1p 
Probă scrisă la Fizică 2 Test 4 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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d. Pentru: 4p 
V. 
Qprimit = YCy (T2 =T) + Pa; n- 2p 
f 
Pa = EP 1p 
Rezultat final: Q m, = 702 J 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul I 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
I.1. a. 3p 
2. b. 3p 
3. c. 3p 
4. d. 3p 
5. b. 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 3p 
U=E-l-r 3p 
b. | Pentru: 4p 
U =E-h-r 
2p 
U, = E- ly r 
pe U, - U, i 
|, — le 
Rezultat final: r=20 1p 
c. Pentru: 4p 
p- U1 -hU a 
l-h 
Rezultat final: E =24 V 1p 
d. | Pentru: 4p 
U 
În 
l Ro+Rac+r p 
Rmax = 6Rac 1p 
Rezultat final: Rmx =24Q 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
W=P-t 2p 
Rezultat final: W = 0,275 kWh 2p 
b. | Pentru: 3p 
P. 
Fpa 
ni U, 2p 
Rezultat final: /„„ =10 A 1p 
c. Pentru: 4p 
lm 
Rezultat final: n= 2 fiare de călcat 1p 
d. Pentru: 4p 
Pan =U- Im 3p 
Rezultat final: P, = 5,5 kW 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Test 4 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocațională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. a 3p 
2. d 3p 
3. b 3p 
4. d 3p 
5. c 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 3p 
1 
C = — 2 
f p 
rezultat final C =20m! 1p 
b. Pentru: 4p 
111 si Xf 
X% X4 f 2 fa X; 1p 
X2 
= =2 
p a 1p 
p 
rezultat final —x, = 2,5 cm 1p 
c. Pentru: 4p 
costrucţia corectă a imaginii 4p 
d. Pentru: 4p 
X 
B = Ja = X2 1p 
Yi X 
Dps _ f 
Ds d ap 
rezultat final PS =100 1p 
Ds 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
D, =i-a/A 3p 
rezultat final D, =3 m 1p 
b. Pentru: 3p 
ax 
5== 2 
D p 
rezultat final 5 = 6-107 m 1p 
C: Pentru: 4p 
i 54D 4 
min 2a p 
Xmax = an 1 
max a p 
AX = TA 1p 
2a 
rezultat final Ax = 3,5mm 1p 
d. Pentru: 4p 
„ AD 
| = — 1p 
a 
A' =A] Naa 2p 
rezultat final i” = 0,75 mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Test 4 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


Ministerul Educaţiei și Cercetării 
Centrul Naţional de Evaluare și Examinare 


Examenul de bacalaureat naţional 2020 
Proba E. d) 
FIZICA 


BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 
Test 5 
e Se punctează oricare alte modalităţi de rezolvare corectă a cerinţelor. 
e Nu se acordă fracțiuni de punct. 
e Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărţirea punctajului total acordat 
pentru lucrare la 10. 


A. MECANICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. b 3p 
2. a 3p 
3. a 3p 
4. c 3p 
5. d 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
reprezentarea corectă a: 4 
greutăţii, fortei elastice, reacţiunii normale şi a forței de frecare P 
b. Pentru: 4p 
Fcosa = uN 1p 
N=G-Fsina 1p 
F= umg | 1p 
cosa + „sina 
rezultat final F = 60N 1p 
C. Pentru: 4p 
F_ g% 2 
2 h a 
4F 
= 1 
nd?e d 
rezultat final E = 6.10% N/m? 1p 
d. Pentru: 3p 
,__mMg 
F' = —— 1 
sina P 
rezultat final F' = 540N 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
E, = Mgh 3p 
rezultat final Ea = 37,6 kJ 1p 
b. Pentru: 3p 
Mv? 
Cg = 2 2p 
rezultat final E =36kJ 1p 
C. Pentru: 4p 
AE, =L 1p 
L = Le + Le 1 p 
Mv? 
Lā = 200 Mgh 1p 
rezultat final Ls =-—1,6kJ 1p 
Probă scrisă la Fizică 1 Test 5 


Barem de evaluare și de notare 
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d. Pentru: 4p 
Lp, =-F;d 1p 
F; = uMgcosa 1p 
Cosa = i 1p 
d 
rezultat final 4 = 0,04 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 2 Test 5 


Barem de evaluare și de notare 
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B. ELEMENTE DE TERMODINAMICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
Lat b. 3p 
2. d. 3p 
3. c. 3p 
4. a. 3p 
5. c. 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
B. Subiectul al Il-lea 
II .a. Pentru: 3p 
transformare izocoră 2p 
justificare corectă 1p 
b. Pentru: 4p 
3 
îns p 
NA 
Rezultat final: mg = 4,65-10-26 kg 1p 
c. Pentru: 4p 
2 
pV = AT, p 
u 
m Ip 
Pi = 
Rezultat final: p4 = 1,2 kg/m 1p 
d. Pentru: 4p 
Pri -P2 3p 
h h 
Rezultat final: p> = 5.105 Pa 1p 
TOTAL pentru Subiectul al ll-lea 15p 
B. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
Reprezentare corectă 4p 
b. | Pentru: 4p 
V 
Lotar =vR(Ta -T4)+VR(To -To)+ PaVa Inz 1p 
D 
Va T 
VASA 1p 
Vs Ts 
Va P 
ee 1p 
Rezultat final: Liota, = 400 J 1p 
c. | Pentru: 3p 
V 
Qedat =vCy(Te -Tg) + vC, (To = Te) + PaValn- A 1p 
D 
Cp F Cy + R 1p 
Rezultat final: Q egat > —2;1 kJ 1p 
d. Pentru: 4p 
7 = 2 2 
O rimit á 
Crt = Loi + [Qoa 1p 
Rezultat final: 7 = 16% 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 3 Test 5 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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C. PRODUCEREA ŞI UTILIZAREA CURENTULUI CONTINUU (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
lai a 3p 
2. a 3p 
3. c 3p 
4. c 3p 
5. b 3p 
TOTAL Subiect I 15p 
C. Subiectul al II-lea 
ll.a. | Pentru: 4p 
Schema corectă a primului circuit 2p 
Schema corectă a celui de-al doilea circuit 2p 
b. | Pentru: 4p 
U. 
Ra == 3p 
h 
Rezultat final: Ra =20 1p 
c. | Pentru: 3p 
E = U, + hr 2p 
Rezultat final: r =0,5 Q 1p 
d Pentru: 4p 
E=a(Ra+ Bar) 2p 
4p! 
ip B 
Rezultat final: (= 2,8 m 1p 
TOTAL pentru Subiectul al II-lea 15p 
C. Subiectul al Ill-lea 
lila. | Pentru: 4p 
u2 
R = 1 
1 P, p 
u2 
R = 1 
2 P, p 
Rezultat final: A, = 302,59; R =1210 2p 
b. | Pentru: 3p 
Rezistorul se montează în paralel cu becul 1 2p 
Justificare 1p 
c. Pentru: 4p 
P P, 
I 1= aal : I 2= aa. 1 
n U, n U, p 
Un 
ze, 2 
In2 E În p 
Rezultat final: R = 201,77 Q 1p 
d. Pentru: 4p 
W=P-At 2p 
W = 0,2kWh 1p 
Rezultat final: p = 0,08 lei 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 4 Test 5 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 
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D. OPTICĂ (45 de puncte) 
Subiectul | 
Nr.ltem | Soluţie, rezolvare Punctaj 
1.1. d 3p 
2. c 3p 
3. a 3p 
4. b 3p 
5. b 3p 
TOTAL Subiect | 15p 
Subiectul al II-lea 
ll.a. Pentru: 4p 
C=1/f 3p 
rezultat final C=167m'! 1p 
b. Pentru: 4p 
E e ; 
X% X4 f p 
=X, 1X, 1p 
£ =-3 1 p 
rezultat final —x, = 80 cm 1p 
c. Pentru: 4p 
d=(-x)+ x2 3p 
rezultat final d =3,2 m 1p 
d. Pentru: 3p 
Y2 
p= 2 
yı i 
rezultat final |y| = 6 cm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Il-lea 15p 
Subiectul al III-lea 
lila. | Pentru: 3p 
„AD 
= —— 2 
2/ p 
rezultat final: i =1mm 1p 
b. Pentru: 4p 
d= X4 min — Xo 1p 
(2k +1)4 D 
Xkmin = e 1p 
k=4 1p 
rezultat final: d = 4,5 mm 1p 
c. Pentru: 4p 
Xo = X6 max 1p 
e(n-1)D 
Xo = Xo + 1 
0 = 20 27 p 
64D 
oma = zi 1p 
rezultat final: n=1,5 1p 
d. Pentru: 4p 
K AD _ k242D 1 
2/ 24 p 
Ki = 6. kų, kə E Z 1 p 
kə 
64D 
dmin = ae 1p 
rezultat final: admin = 6mm 1p 
TOTAL pentru Subiectul al Ill-lea 15p 
Probă scrisă la Fizică 5 Test 5 


Barem de evaluare și de notare 
Filiera teoretică — profilul real, Filiera vocaţională-profilul militar 


